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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[ Part VI - Sec . 3 ( b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 

GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE - I , CHENNAI 


Erection of Transmission Lines 

(Lr. No. SE /GCC -1/CNI/AEE /Gen./CHD ./F./Notification/D . 2841/ 2018 ) 
No. VI- 3( b )/42 /2018. 

TAN TRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission Lines to Transmit and Distribute Power 
so as to meetout additional demands. The work will be takenup shortly . 


Name of the 
Transmission Line 


Route 


Route 
Length in 

KM 


Administrative Approval 

Scheme 
B . P. No. 

Cost in 
Crores 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


8 . 40 Kms 


92 . 40 Crs . 


(Per ) FB TANGEDCO 

Proceedings No . 2 
Dated : 21- 1 -2016 


Erection of 765 KV DC North Chennai Pooling Station 
line on DC Towers with Yard . Along the existing 
Hexa Zebra Conductor Buckingham Canal. Along 
from the proposed the Ennore back waters and 
NCTPS Stage- ll to the Crossing the existing Chennai 
proposed NCTPS Pooling Gummidipoondi-Nellur Railway 
Station 765 / 400 KV GIS SS . lines . 


Any person interested may make representation on the above scheme within 01 (One) month from the date of 
issue of the publication to the undersigned as per the Electricity Act , 2003 . 


Chennai- 600 032 , 
20th November 2018 . 


ER. R . JEEVAN , 
Superintending Engineer, 
General Construction Circle -1. 


தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 
பொது கட்டுமான வட்டம் - , சென்னை 

அறிவிக்கை 
(Lr. No. SE /GCC -I/CNI/AEE /Gen ./CHD ./F./Notification /D .2841/ 2018) 
கூடுதல் மின் தேவையை நிறைவு செய்திட தமிழ்நாடு மின்தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் கீழ்கண்ட இடங்களில் 

மிக உயரழுத்த மின்பாதை அமைத்து விரைவில் பணி துவங்க உள்ளது . 


நிர்வாக ஒப்புதல் 


வரிசை 
எண் 


மின்தொடர் வேலையின் விவரம் மின்பாதை செல்லும் வழித்தடம் " 

: மின்பாதையின் 


நீளம் 


வாரிய ஆணை எண் 


திட்ட 
மதிப்பீடு 
இலட்சத்தில் 


( 4 ) 


1 வடசென்னை அனல் மின் நிலையம் வடசென்னை அனல் மின் நிலையம் 8 .40 Km ( Per ) FB TANGEDCO 92 . 40 Crs . 
அலகு - III - லிருந்து வடசென்னை அலகு - III பக்கிங்காம் கால்வாய் 

Proceedings No . 2 , 
765 கி . வோ ./400 கி . வோ குழும ஓரமாக எண்ணூர் கடல் கழிவு 

dated : 21 - 1 - 2016 
மின் நிலையத்திற்கு செல்லும் பாதை வழியாக எண்ணூர் 
765 கி . வோ . இரட்டைச் சுற்று நெல்லூர் இரயில் பாதை வழியாக . 
மின்கோபுரத்தில் இரட்டைச் சுற்று 

மின்பாதை அமைத்தல் . 
மேற்குறிப்பிட்ட பணிகள் குறித்து எவரேனும் முறையீடுகள் தெரிவிக்க விரும்பினால் இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட 01 ( ஒன்று ) 
மாதத்திற்குள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரிக்கு மின்சார சட்டம் 2003- ன் படி முறையீடு செய்யலாம் . 
சென்னை - 600 032 , 

ER. R . JEEVAN , 
2018 நவம்பர் 20 . 

மேற்பார்வை பொறியாளர் , 

பொது கட்டுமான வட்டம் - 1 . 
PRINTED AND PUBLISHED BY THE DIRECTOR OF STATIONERY AND PRINTING , CHENNAI 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADU 


